EU Declaration of Conformity 


Marketing Name: AONIC 50 G2 
RMN: MH36458 
Model Name: SBH50G2-BK 
Description: Wireless Headphone 


CE 


1. Manufacturer Statement 


We, of Shure Incorporated, certify and declare as manufacturer under our sole responsibility, that the above mentioned 
product(s) conform(s) to the essential requirements of the below listed applicable European Directives and their associated 


standards/norms: 


2. Directive 


3. Applicable Standards 


Radio Equipment Directive 
2014/53/EU 


Art.3.1a) 


EN 62368-1:2014 + A11:2017 
EN 50360:2017 


Art.3.1b) 


EN 301 489-1 V2.2.3 

EN 301 489-17 V3.2.4 

EN 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 
EN 55032:2015 + A11 :2020 
EN 55035:2017 + A11:2020 


Art. 3.2 


EN 300 328 V2.2.2 


ROHS Directive 2011/65/EU 
(as amended by 2015/863/EU) 


EN IEC 63000:2018 


4. Manufacturer 


5. EU Importer/Representative 


Address: Shure Incorporated 

5800 Touhy Avenue 

Niles, Illinois, 60714-4608 U.S.A. 
Website: www.Shure.com 


Address: Shure Europe GmbH 
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12 
75031 Eppingen, Germany 

Contact: Phone: +49 (0)7262 - 9249 - 0 


Email: Support Shure Europe 


6. Technical documentation is kept at: 


Shure Incorporated, Corporate Global Compliance Engineering Division 
Shure Europe GmbH, Global Compliance EMEA Division 


7. Signatures 


On behalf of Manufacturer: 


(LL A 
Name: Chad Ayers 
Date of signature: 20 April 2023 
Place of signature: Niles, U.S.A 


Title: | Director, Global Compliance 


Shure Incorporated 


On behalf UK WS Fe 


20 April 2023 

Eppingen, Germany 
Manager, Global Compliance EMEA 
Shure Europe GmbH 


j 


Name: LE Muell 
Date of signature: 
Place of signature: 
Title: 
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Annex: EU Countries - DoC Translations | SHURE | 


(BG) EC J[EKJIAPAUMA 3A ChOTBETCTBHE 


1. Haapenne Ha rpon3BoxmrTesa: Hue, or Shure Incorporated, y/1OCTOBEPABAME H KEKJIApupaMe KaTo 
TIPOM3BOAMTEN NOA Hala €JIMHCTBOHA OTTOBOPHOCT, Ye POPenMOCOYEHOTO CIIOMEHATHTE MPOAYKTH OTTOBApaT 
Ha OCHOBHHTE M3HCKBAHMA Ha CJIEAHHTE MPMHJIOA MMM CBpONCÄCKA AMPpekTHBM H CBBp3AHMTE C TAX HOPMH: 

2. JImpekTHBA 3. Ipanoxama cranaprug 

4. TIpon3BOAmTex1 5. Bnocnren /npencrapuren na EC 

6. TexHnueckara JOKyYMEHTAIMA Ce ChXpaHABa 7. Hoanucn 
Ha ajipec: 

(CZ) EU PROHLÁSENÍ O SHODÉ 

1. Prohlášení výrobce: My ze společnosti Shure Incorporated potvrzujeme a prohlašujeme jako výrobce na naši 
výhradní odpovědnost, že výše uvedené zmíněný produkt splňuje základní požadavky následujících 
příslušných evropských směrnic a související normy: 

2. Smérnice 3. Platné normy 

4, Vyrobce 5. | Dovozce / zástupce EU 

6. Technická dokumentace je uloZena na: Te Podpisy 

(DK) EU OVERENSSTEMMELSESERKLA¿RING 

l. Producenterklæring: Vi fra Shure Incorporated certificerer og erklærer som producent under vores eneste 
ansvar, at ovenstående nævnte produkt (er) overholder de væsentlige krav i følgende ældende europæiske 
direktiver og deres tilknyttede normer: 

2. Direktiv 3. Gældende standarder 

4. Fabrikant 5. EU-importør / repræsentant 

6. Teknisk dokumentation opbevares på: 7. Underskrifter 

(DE) EU KONFORMITATSERKLARUNG 

1. Herstellererklárung: Wir von Shure Incorporated bestátigen und erklären als Hersteller in alleiniger 
Verantwortung, dass das/die oben genannte(s) Produkt(e) den grundlegenden Anforderungen der folgenden 
anwendbaren europäischen Richtlinien und deren dazugehórigen Normen entspricht: 

2. Richtlinie 3. | Anwendbare Normen 

4. Hersteller 5. | EU-Importeur/Vertreter 

6. Die technische Dokumentation wird 7. Unterschriften 
aufbewahrt bei: 

(EE) ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON 

1. Tootja avaldus: Meie, ettevóttest Shure Incorporated, sertifitseerime ja kinnitame tootja vastutusel, 
et tilaltoodu nimetatud toode (d) vastab järgmiste kohaldatavate Euroopa direktiivide póhinduetele 
ja nendega seotud normid: 

2. | Direktiiv 3. | Kohaldatavad standardid 

4. | Tootja 5. | ELi importija / esindaja 

6. Tehnilist dokumentatsiooni peetakse 7. | Allkirjad 
aadressil: 
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(EL) AHAQXH LYMMOP®QXHX EE 


1. | Aqioon katackevaotH: Epic, ths Shure Incorporated, miotonroioúvue Kat SNADVODLE OG 
KOTACKEVAOTH HE ATOKAELOTIKN EVOÑVN uac OTL TA TOPATÓÁVO Ta AVAPEPÓNEVA TPOLOVTA TANPOVV 
pe BPUGIKES UNAITIOEIG TOV AKOAOVIOV EPAPHOOTEOV EVPOTATKAV OSNYIOV KOL TOVG OYETLKODG 
KOVOVEG: 

2. | Odnyia 3. | Epapuoctéa TPÓTVTA 

4. | Kataokevactis 5. | Eioaywyéas / Avrirpócoros tys EE 

6. | Hteyviky Tekunpioon puAÁCGETOaL or 7. | Yroypaqécs 
d1ev0vvon: 

(ES) DECLARACION UE DE CONFORMIDAD 

1. | Declaración del fabricante: Nosotros, de Shure Incorporated, certificamos y declaramos como 
fabricante bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que lo anterior Los productos mencionados 
cumplen con los requisitos esenciales de las siguientes directivas europeas aplicables y sus normas 
asociadas: 

2. | Directiva 3. | Estándares aplicables 

4. Fabricante 5. | Importador / Representante de la UE 

6. | La documentación técnica se mantiene 7. | Firmas 
en: 

(FR) DECLARATION UE DE CONFORMITE 

1. | Déclaration du fabricant: Nous, de Shure Incorporated, certifions et déclarons en tant que 
fabricant sous notre seule responsabilité, que ce qui précéde le(s) produit(s) mentionné(s) sont 
conformes aux exigences essentielles des directives européennes applicables suivantes et leurs 
normes associées : 

2. | Directive 3. | Normes applicables 

4. | Fabricant 5. | Importateur/Représentant de l'UE 

6. | La documentation technique est 7. | Signature 
conservée a: 

(FI) EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

1. | Valmistajan lausunto: Me Shure Incorporatedista sertifioimme ja vakuutamme valmistajana 
omalla vastuullamme, että yllä mainittu tuote (tuotteet) täyttää seuraavien sovellettavien 
eurooppalaisten direktiivien olennaiset vaatimukset ja niihin liittyvät normit: 

2. | Direktiivi 3. | Sovellettavat standardit 

4. Valmistaja 5. | EU n tuoja / edustaja 

6. | Tekniset asiakirjat pidetään: 7. | Allekirjoitukset 
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(HR) EU IZJAVA O SUKLADNOSTI 


1. | Izjava proizvođača: Mi, Shure Incorporated, potvrdujemo i izjavljujemo kao proizvođača pod 
isključivu odgovornost da gore navedeno spomenuti proizvod (i) udovoljava bitnim zahtjevima 
sljedećih primjenjivih europskih direktiva i njima povezane norme: 

2. Direktiva 3. | Primjenjivi standardi 

4. | Proizvođač 5. | Uvoznik / predstavnik EU 

6. | Tehnička dokumentacija čuva se na: 7. | Potpisi 

(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE 

1. | Dichiarazione del produttore: Noi di Shure Incorporated certifichiamo e dichiariamo come 
produttori sotto la nostra esclusiva responsabilità, che quanto sopra i prodotti menzionati sono 
conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee applicabili European e le relative 
norme: 

2. | Direttiva 3. | Standard applicabili 

4. Produttore 5. | Importatore/Rappresentante UE 

6. | La documentazione tecnica è conservata 7. | Firme 
presso: 

(LV) ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA 

1. | Ražotāja paziņojums: Mēs, uzņēmums Shure Incorporated, sertificējam un deklarējam ka ražotājs, 
uz kuru uzņemoties pilnu atbildību, ka iepriekš minētais minētais (-ie) produkts (-i) atbilst turpmāko 
piemērojamo Eiropas direktīvu pamatprasībām un ar to saistītās normas: 

2. Direktiva 3. | Piemérojamie standarti 

4. Razotajs 5. | ES importētājs / pārstāvis 

6. Tehnisko dokumentaciju glaba: 7. | Paraksti 

(LT) ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 

1. | Gamintojo pareiškimas: Mes, „Shure Incorporated“, patvirtiname ir deklaruojame, kad esame 
gamintojai, turėdami vienintelę atsakomybę, kad aukščiau išvardyti dalykai minėtas (-i) produktas 
(-ai) atitinka esminius šių taikomų Europos direktyvų reikalavimus ir su jais susijusios normos: 

2. | Direktyva 3. | Taikomi standartai 

4. | Gamintojas 5. | ES importuotojas / atstovas 

6. | Techninė dokumentacija saugoma: 7. | Parašai 

(HU) EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 

1. | Gyártói nyilatkozat: Mi, a Shure Incorporated, tanúsítjuk és kijelentjük, hogy gyártók kizárólagos 
felelősségünkre, hogy a fentiek az említett termék (ek) megfelel a következő alkalmazandó európai 
irányelvek alapvető követelményeinek és a hozzájuk kapcsolódó normák: 

2. | Irányelv 3. | Alkalmazandó szabványok 

4. | Gyártó 5. | Az EU importőre / képviselője 

6. | A műszaki dokumentációt a következő 7. | Aláírások 
helyen taroljak: 
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(MT) DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITA TAL-UE 


1. | Dikjarazzjoni tal-Manifattur: Aħna, ta 'Shure Incorporated, niccertifikaw u niddikjaraw bħala 
manifattur taht ir-responsabbilta unika tagħna, li dak t'hawn fuq il-prodott (1) imsemmi (i) 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali tad-Direttivi Ewropej applikabbli li ġejjin u n-normi assoċjati 
tagħhom: 

2. | Direttiva 3. | Standards applikabbli 

4. | Manifattur 5. | Importatur / Rappreżentant tal-UE 

6. | Id-dokumentazzjoni teknika tinżamm fi: 7. | Firem 

(NL) EU-CONFORMITEITSVERKLARING 

1. Verklaring van de fabrikant: Wij, van Shure Incorporated, certificeren en verklaren als fabrikant 
onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het bovenstaande: genoemde product(en) voldoen aan de 
essentiéle eisen van de volgende van toepassing zijnde Europese richtlijnen en de bijbehorende 
normen: 

2. Richtlijn 3. | Toepasselijke normen: 

4. Fabrikant 5. | EU-importeur/vertegenwoordiger 

6. Technische documentatie wordt bewaard 7. | Handtekeningen 
bij: 

(PL) DEKLARACJA ZGODNOSCI UE 

1. Oświadczenie producenta: My, firma Shure Incorporated, poSwiadczamy i deklarujemy jako 
producent na naszą wyłączną odpowiedzialność, ze powyższe wymieniony produkt(y) jest(e) 
zgodny(e) z zasadniczymi wymaganiami następujących mających zastosowanie dyrektyw 
europejskich i związane z nimi normy: 

2. Dyrektywa 3. | Obowiazujace normy 

4. | Producent 5. | Importer/przedstawiciel UE 

6. Dokumentacja techniczna jest 7. | Podpisy 
przechowywana w: 

(PT) DECLARACAO UE DE CONFORMIDADE 

1. | Declaração do fabricante: Nós, da Shure Incorporated, certificamos e declaramos como fabricante 
sob nossa exclusiva responsabilidade, que o acima produto (s) mencionado (s) em conformidade 
com os requisitos essenciais das seguintes Diretivas Europeias aplicáveis e suas normas associadas: 

2. | Diretiva 3. | Padrões aplicáveis 

4. Fabricante 5. | Importador / Representante da UE 

6. | A documentação técnica é mantida em: 7. | Assinaturas 
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(RO) DECLARATIA UE DE CONFORMITATE 


1. | Declarația producătorului: Noi, de la Shure Incorporated, certificám si declarám in calitate de 
producátor sub responsabilitatea noastra exclusiva, cá cele de mai sus produsul (produsele) 
mentionat (e) respectá cerintele esentiale ale urmátoarelor directive europene aplicabile si normele 
lor asociate: 

2. | Directivă 3. | Standarde aplicabile 

4. Producător 5. | Importator / Reprezentant UE 

6. | Documentatia tehnică este păstrată la: 7. | Semnături 

(SD IZJAVA EU O SKLADNOSTI 

1. Izjava proizvajalca: Mi, Shure Incorporated, potrjujemo in izjavljamo, da smo zgoraj navedeni 
proizvajalec navedeni izdelki ustrezajo bistvenim zahtevam naslednjih veljavnih evropskih direktiv 
in z njimi povezane norme: 

2. Direktiva 3. | Veljavni standardi 

4. | Proizvajalec 5. | Uvoznik / zastopnik EU 

6. | Tehnična dokumentacija se hrani na: 7. | Podpisi 

(SK) EU VYHLASENIE O ZHODE 

1. | Vyhlásenie výrobcu: My, spoločnosti Shure Incorporated, certifikujeme a deklarujeme ako 
výrobca na našu výhradnú zodpovednosť, že vyššie uvedené uvedený produkt (y) vyhovuje 
základným požiadavkám nasledujúcich platných európskych smerníc a súvisiace normy: 

2. | Smernica 3. | Uplatniteľné normy 

4. | Výrobca 5. | Dovozca / zástupca EÚ 

6. | Technická dokumentácia sa nachádza na 7. | Podpisy 
adrese: 

(SE) EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE 

1. Tillverkarens uttalande: Vi frán Shure Incorporated intygar och fórklarar som tillverkare under 
vårt ensamma ansvar att ovanstáende nämnda produkt (er) dverensstámmer med de väsentliga 
kraven i följande tillämpliga europeiska direktiv och deras tillhörande normer: 

2. Direktiv 3. | Tillámpliga standarder 

4. | Tillverkare 5. | EU: s importör / representant 

6. | Teknisk dokumentation finns på: 7. | Underskrifter 
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